m                        THfiORIE DE LA CHALEUR.

par des remarques generates sur la nature des quantites qui entrent

dans notre analyse.

Pour mesurer ces quantites et les exprimer en nombres, on les com-
pare a diverses sortes d'unites, au nombre de cinq, savoir : 1'unite de
longueur, Funite de temps, celle de la temperature, celle du poids et
enfin 1'unite qui sert a mesurer les quantites de chaleur. On aurait
pu choisir poor eette derniere unite la quantite de chaleur qui eleve
un volume donne d'une certaine substance depuis la temperature o
jusqu'a la temperature i. Le choix de cette unite serait preferable a
plusieurs egards a celul de la quantifce de chaleur necessaire pour con-
vertir une masse de glace d'un poids donne en une masse pareille
d'eau, sans elever la temperature o. Nous n'avons adopte cette der-
niere unite queparce qu'elleetait en quelque sorte fixee d'avance dans
plusieurs'Ouvrages de Physique; au reste, cette supposition n'appor-
teraitaucun changement dans les resultats du calcul.

158.

Les elements specifiques qui determinent dans chaque corps les
effets mesurables de la chaleur sont au nombre de trois, savoir : la
conducibilite propre, la conducibilite relative a Fair atmospherique et
la capacite de chaleur,

Les nombres qui expriment ces quantites sont, comrnc la pcsantcur
specifique, autant de caracteres naturels propres aux diverses sub-
stances.

Nous avons deja remarque (art. 36) que la conducibilite de la sur-
face serait mesuree d'une maniere plus exacte si Ton avail des obser-
vations suffisantes sur les effets de la chaleur rayonnante dans les
espaces vides d'air.

Onpeut voir, comme nous Favons annonce dans la Section I du Cha-
pitre 1 (art. 11), qu'il n'entre dans le calcul que trois coefficients
:specifiques K, h, C; ils doivent etre determines par ties observations
I*, ftems indiquerons par la suite les experiences propres a les faire
ayec precision*erieur de la masse, ce qui est evident
